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आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 9 जून, 2024 


का.आ. 2488(अ).--केंद्रीय सरकार एतदद्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 


केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के निम्नलिखित कार्यालयों, जिनके 80% से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिंदी का 
कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम 7976 के नियम-40 के 
उपनियम (4) के अंतर्गत अधिसूचित करती है:- 


. अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना निदेशक का कार्यालय, गोवा परियोजना, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, 
निर्माण भवन, बम्बोलीम, गोवा-403202 


2. कार्यपालक अभियंता (सिविल-2), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 20, सुभाष रोड, देहरादून- 24800 


3. कार्यालय अधीक्षण अभियंता, शिमला परिमंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कनेडी कॉटेज, 
forrat-7004 (हिमाचल प्रदेश) 


4. कार्यपालक अभियंता (माधोपुर), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, जिला पठानकोट, माधोपुर -745024 , पंजाब 


5. कार्यालय उप महानिदेशक (उद्यान) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, कमरा न. 235, ए विंग, निर्माण भवन, 
नई fareft-4004 
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कार्यालय मुख्य अभियंता, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, 'ए' ब्लॉक, दूसरा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी 
हिल्स, नागपुर-440006 (महाराष्ट्र) 

अधीक्षण अभियंता एवं परियोजना निदेशक, विकास परियोजना परिमंडल-॥|, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, ईस्ट 
ब्लाक-4, लेवल-5, आर.के.पुरम, नई feecft-0066 

कार्यालय अधीक्षण अभियंता, ग्वालियर केंद्रीय परिमंडल, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, 35-सिटी सेंटर, 
TaTreraz-4740 (मध्य प्रदेश) 


कार्यालय अपर महानिदेशक, परियोजना दिल्‍ली, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेवा भवन, आर.के.पुरम, 
नई दिल्‍ली-440066 


कार्यालय अपर महानिदेशक (चंडीगढ़), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, सेक्टर-9(ए), FEPTS-760009 

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, गोवा केंद्रीय मंडल. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, बम्बोलीम, 
गोवा-403202 

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (Aga), दिल्‍ली वैद्युत मंडल-302 , केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, त्रिकुट-2, तृतीय 
तल, आर. के. TH, नई feeett-440066 


[फा. सं. €-4077/5/203-ferat] 
दिनेश कपिला, आर्थिक सलाहकार 


MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 9th June, 2024 
S.O. 2488(E).—In pursuance of Sub-rule (4) of Rule l0 of Official Language (Use for official purpose of the 


Union) Rule, 976, the Central Government hereby notifies the following offices of the Central Public Works 
Department under administrative control of Ministry of Housing & Urban Affairs, where more than 80% of officers/ 
employees have attained working knowledge of Hindi: 


l. 


Office of the Superintending Engineer Cum Project Director, Goa Project, CPWD, Nirman Bhavan, Bambolim, 
Goa-403203 


Executive Engineer (Civil-2), CPWD, 20, Subhash Road, Dehradun-24800] 


Office of the Superintending Engineer, Shimla circle, CPWD, Kennedy Cottage, Shimla-!7l004 
(Himachal Prdesh) 


Executive Engineer (Madhopur), CPWD, District. Pathankot, Madhopur-45024 (Punjab) 


Office of the Dy. Director General (Horticulture), CPWD, Room No. 235-A Wing, Nirman Bhawan, 
New Delhi-!00l 


Office of the Chief Engineer, ‘A’ Block, 2™ Floor, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur-440006 
(Maharashtra) 


Superintending Engineer & Project Director Development Project Circle-II, CPWD, East Block-I, Level-5, 
RK Puram, New Delhi-|0066 


Office of the Superintending Engineer , Gwalior Central Circle, CPWD, 35-City Centre, Gwalior-4740I] 
(Madhya Pradesh) 


Office of the Additional Director General, Projects Delhi, CPWD, Seva Bhawan, RK Puram, New Delhi-!0066 
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Office of the Additiona; Director General (Chandigarh), CPWD, Sector-9(A), Chandigarh-!60009 
Office of the Executive Enginner, Goa Central Division, CPWD, Nirman Bhawan, Bambolin, Goa-403202 


Office of the Executive Engineer (Electrical) Delhi Electrical Division-302. CPWD, Trikoot-2, 3 Floor, RK 
Puram, New Delhi-|0066 


[F. No. E-07/5/203 —Hindi] 
DINESH KAPILA, Economic Advisor 
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